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Arco lingual 


Se construye en alambre de acero de .036". 

Los extremos pueden estar soldados a las bandas de los primeros 
molares o insertados en los tubos linguales. 

En el sector anterior, el arco contacta con los cuellos dentarios y, a la 
altura de premolares, puede llevar un ansa en omega destinada a la 
activacion en sentido sagital. 

Este aparato auxiliar se utiliza en la arcada dentaria inferior en el 
estadio de transicion de la denticion mixta a denticion permanente o 
cuando se han realizado extracciones seriadas que requieren control 
de los espacios y estabilizacion de los molares. 

Esta indicado tambien en casos de pequenas faltas de espacio en los 
que no se haran extracciones y se planifica utilizar el espacio libre de 
Nance para compensar la discrepancia dentaria 

El arco lingual estabiliza al primer molar inferior impidiendo su 
mesializacion. 



Tambien esta indicado en casos de denticion mixta en los que se emplea el arco utilitario para la 
correccion de problemas verticales del sector anterior para minimizar el efecto de inclinacion distal de los 
molares 




